CEUVRES DE PASTEUR

est de 91" environ. On concjoit done que le tetraedre auquel conduisent
les facettes hemiedriques est im tetraedre excessivement voisin d'un
tetraedre du prisme clroit a base carree, et la dissymetrie qui conduit a
un tel tetraedre, d'apres ce qui precede, pourrait ne pas entrainer cle
deviation du plan de polarisation. a 1'etat
